Ughdarras lonadail: Siorrachd Inbhir Air an Ear 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 22,842 16,560 2,034 257 41,693 
1981 21,047 18,980 3,917 611 44,555 
1991 20,488 20,408 6,242 1,096 48,234 





